Inzynier JAN 


ABAN 


EMERYTOWANY STARSZY PROJEKTANT 
BIURA PROJEKTÓW GORNICZYCH № KRAKO- 
WIE, ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI, ZLOTYM 
KRZYZEM ZASLUGI, MEDALEM X-LECIA PRL 
ORAZ INNYMI ODZNACZENIAMI PANSTWOWY- 

MI IZAWODOWYMI 


zmari w wieku 79 lat dnia 20 listopada 1980 roku. 


Pogrzeb odbedzie sie we wtorek dnia 25 listopada br. 


o godzinie 13 na cmentarzu w Bronowicach Wielkich. 


ZONA, DZIECI I WNUKI. 


